Ksiądz 


ANTONI ROZWADOWSKI 


Prałat, Archidyakon Katedralny Krakowski, Nauk wyzwolonych i Filozofii Doktor, Kawaler Orderu 
Śgo Stanisława II klasy, Członek wielu Towarzystw pobożnych i dobroczynnych 


przeżywszy lat 88, opatrzony śś. Sakramentami rozstał się z tym Światem w dniu 20 Marca 1871 roku. 


Wyprowadzenie ciała do Kościoła Katedralnego na Zamku nastąpi we Czwartek t. j. dnia 23 Marca r. b. o godzinie 9téj zrana, zkąd po odprawionóm 


Nabożeństwie zwłoki na Cmentarz odprowadzone zostaną. 


Szanowne Duchowieństwo, Przyjaciele i Pobożni Wierni raczą uczestniczyć w tym smntnym obrzędzie. 


Kraków, Drukarnia Uniwersytecka. 1871. 


